OR “yras nanaarzeige S-Wert, Power, Mod-Grad 


MUTE MOD 


Mikrofonbuchse Kanalschalter 


Squelch-Regler/ Lautstärkeregier 
PA-Schalter Ein/Aus-Schalter 


Umschalter für 
Power/Mod-Anzeige 


Allgemeines 


Die Albrecht AE 4650 CB-Funkanlage ist für den Sprechfunkbetrieb auf 40 
FM-Kanälen vorgesehen. 

Das Gerät entspricht den CEPT- und ETS 300 1 35-Bestimmungen und ist damit 
entsprechend den europäischen Regelungen in den meisten EG- und GEPT- 
Staaten anmelde- und gebührenfrei verwendbar. Es istjedoch ratsam, sich voreiner 
Reise zu informieren, ob das betreffende Land bereits die neuen Bestimmungen 
anwendet. 


Ihre Albrecht AE 4650 ist das Ergebnis unseres kompromisslosen Albrecht Design 
von Rüdiger Bachorski, das an Bedienungsfreundlichkeit kaum zu überbieten ist. 
Die Wünsche der deutschen CB-Funker, die Albrecht in ausführlichen Testreihen 
untersucht hat, wurden in diesem Gerät verwirklicht. Nicht nur die leicht abge- 
schrägte Frontpartie, die griffigen Gummiknöpfe, das analoge "klassische" S-Meter, 
die Mikrofonbuchse auf der Frontseite, sondern auch die erstklassige Verarbei- 
tungsqualität und die technischen Daten machen die Albrecht AE 4650 zur 
Ideal-Mobilstation. Die praktische Einschubhalterung gestattet den Einbau in alle 
Fahrzeugtypen ohne Probleme. 

Selbstverständlich können Sie Ihre AE 4650 auch als Heimstation verwenden, wenn 


